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MAGNADYNE RADIO - Model. FM 14 e FM 114. Apparecchio a onde medie e corte a modulazione di ampiezza e onde metriche 
a modulazione di frequenza. Media frequenza AM a 471 kc/s; media frequenza FM a 10,7 Mc/s. Potenza d uscita 4 watt. 

















